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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*407AC-410-1, REV. G 


0 
*407AC-410-1, REV. G 
FWD EVAPORATOR INSTALLATION 
1 
KIT 


1 
206AC-4300-1 
PLENUM ASSY. (REF.) 
1 
REF 


2 
206AC-4300-2 
PLENUM ASSY. (REF.) 
1 
REF 


3 
206AC-4110-1 
EVAPORATOR ASSY. (ALT: 407AC-4110-1) 
1 
EA 


4 
206AC-4110-2 
EVAPORATOR ASSY. (ALT: 407AC-4110-2) 
1 
EA 


5 
407AC-4111-1 
BEAM 
1 
EA 


6 
407AC-4111-2 
BEAM 
1 
EA 


7 
407AC-4111-4 
ANGLE 
2 
EA 


8 
CAT-12 
DUCT 
84 
IN 


9 
MS3367-2-0 
TIE WRAP (ALT: CT11B) 
8 
EA 


10 
ES49008-2 
ELBOW 
4 
EA 


11 
MS20142L3 
NUT 
5 
EA 


12 
MS35207-264 
SCREW 
7 
EA 


13 
MS35207-266 
SCREW 
2 
EA 


14 
MS35489-72 
GROMMET 
2 
EA 


15 
NAS1149F0363P 
WASHER 
14 
EA 


16 
K010-0608X100 
DRAIN HOSE (ALT: NSF-51-3/8X1/2, 2279004) 
70 
IN 


17 
AN525-10R10 
SCREW 
10 
EA 


18 
NAS1329A3K80 
RIVNUT 
10 
EA 


19 
MS21919WDG48 
ADEL CLAMP 
2 
EA 


20 
206AC-4300-3 
PLENUM ASSY. (KIT S/N 020 & SUBS.) 
2 
EA 


21 
407AC-5900-1 
DUCT COVER 
2 
EA 


22 
407AC-3520-4 
SPACER 
8 
EA 


23 
AN525-10R20 
SCREW 
8 
EA 


24 
AN525-10R6 
SCREW 
6 
EA 


25 
9688K123 
PLUG (ALT: 9688K231 ) 
4 
EA 


Page 1 of 2 


RELEASE DATE 2023.04.11 - REF ECR 505 


ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*407AC-410-1, REV. G 


26 
9688K125 
PLUG (ALT: 9688K251) 
4 
EA 


27 
ES39010-3 
NUT 
4 
EA 


28 
MS3367-4-0 
TIE WRAP (ALT: CT4B) 
10 
EA 


29 
CB9302V3 
TIE MOUNT 
4 
EA 
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